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Mündiidier Bericht 

des Ausschusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) 
zu dem Gesetz über technische Assistenten 
in der Medizin (MTA-G) 

— Drucksachen Vl/385, VI/2323, Vl/2418 — 

Berichterstatter Berichterstatter 

im Bundestag: im Bundesrat: 

Abgeordneter Dr. Arndt Minister Hemfler 

(Hamburg) 


Antrag des Ausschusses 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Das vom Deutschen Bundestag in seiner 130. Sitzung am 23. Juni 
1971 beschlossene Gesetz über technische Assistenten in der 
Medizin (MTA-G) — Drucksachen VI/385, VI/2323 — wird nach 
Maßgabe der in der Anlage zusammengefaßten Beschlüsse ge- 
ändert. 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Ver- 
mittlungsausschuß beschlossen, daß im Deutschen Bundestag 
über die Änderungen gemeinsam abzustimmen ist. 


Bonn, den 15. Juli 1971 


Der Vermittlungsausschuß 

Höcherl Dr. Arndt (Hamburg) Hemfler 

Vorsitzender Berichterstatter 
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Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 


Anlage 


Gesetz über technische Assistenten in der Medizin 

(MTA-G) 


Zu den §§ 2 und 8 

1. ln § 2 Nr, 3 und § 8 Satz 2 

wird jeweils das Wort „dreijährigen" durch das 

Wort „zweijährigen" 

ersetzt. 

2. ln §8 Satz 2 

werden die Worte „von einem Jahr" durch die 

Worte „von sechs Monaten" 

ersetzt. 

3. §8 Satz 3 
wird gestrichen. 
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